FERDYNAND ZAJĄCZKOWSKI 


nadkonduktor kolei Karola Ludwika, 


po krótkićj a dolegliwćj chorobie. opatrzony św. Sakramentami. umarł 


dnia 18 Listopada 1872 roku, w 55 r. życia. 


W smutku pozostała żona z dziećmi i familia, zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na wypro- 
wadzenie zwłok z domu Nr. 42 przy ulicy Karmelickićj na Piasku dnia 20 b. m. t. j. we Srode o godź. 3 po 


południu na miejsce wiecznego spoczynku. 


Kraków Drukarnia Uniwersytecka. 


